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Materiel etudie 


Tnente Echinostomes de I’iutestin antcrieur d’un « Pluvier gris » Squata¬ 
rola squatarola (Charadriiforme) capture stir l’ile Europa (avril 1964). 
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Ventouse ventrale .... 
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Testicule antcrieur .... 
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Plateau cephalique. . . . 
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Epines dorsales et laterales 
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Remargins et oiscussion 

Bien qne les cenfs ne soient pas de mSme taille et que le corps soit 
denx fois plus large pour une m6me longueur, nous lie pensons pas que 
cette espece soit differenle d ’ Acanthopargphium charadrii decrit par Yama- 
6 trii (1939) chez Charadrius alexandnmis dcalbatus (Swinhoe), du Japon. 
La forme dn corps, I’etendne des vitellogfenes, la formes et la position des 
glandes genitales, les dimensions des epines sont identiques chez les 
deux especcs. Nous nous bornerons k completer la description donnee par 
Yamaguti. 

La parlie anterieure du corps est couverte de petites dpines serrees 
les unes contre les autres et disposees cn rangees transversales. Leur densite 
diminue au niveau de la venton.se ventrale et elles disparaissent tout 4 fait 
en arriere de celle-ci. 

Le plateau cephalique porte 23 epines disposees sur un seul rang non 
interrompu dorsalement. De chaque cdtc dn sillon ventral, on compte 
4 grandes Spines (cf. fig. 1 A). Les 15 autres epines de la couronne sont 
Plus petites. 

Les glandes genitales sont disposes en tandem (cf. fig. 1 B). Chez la 
plupart des individus observes, la moitie dn corps correspond au niveau 
<lu tiers antcrieur du l* r testicule. Toutefois, suivant le degre d’extension 


Source: MNHN, Paris 















l-io. I : Acanthoparyphium charadrii Yamaguti, 19119. A. — Plalcau repiiailque; 
B. — Corps cntier, vue vent rale; C. — Schema de quutre individus montrant 
les variations de niveau des giandes g£nilates sulvant l’e\tension dn corps. 

du corps, les giandes g^nitales peuvent £tre situees 4 des niveaux diffe** 
rents (cf. fig. 1 C) et il ne semble pas que ce caractere puisse 6tre utilise 
pour dilTereucier deux esp4ces. Le tcsticule antcrieur cst spherique 4 ovale 
et le tcsticule posterieur, plus grand, ellipsoidal, est 1 fois 1/242 fois plus 
long qnc large. 

Les oeufs tres grands proportionnellement aux dimensions du corps 
sont peu nonibreux (6 4 tO). Dans nos preparations aucun d’eux n’etait en 
parfait etat et les mesures que nous donnons sont par suite approximative.*!. 
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